Makrite Industries, Inc. 


Approval #84A — 5408 
e Sunwell Dynamics Resources Model SW910-MKN95 
e ARI Holdings Corp, Paulsboro, NJ Model 1669-5227 


Approval #84A — 5409 
e Sunwell Dynamics Resources Model SWMKN95-910V 
Shanghai K&J PPE Co Model 1618 
Magid Glove and Safety Model IR1950N95 
Henox Safety Group, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (*E) Model 109016V 
Masprot S.C. el, LTDA, Santiago, Chile 
ARI Holdings Corp, Paulsboro, NJ Model 1665-5223 


Approval #84A — 5411 

Sunwell Dynamics Resources Model SW9500-N95 
e Medline Industries Model NON24506A 

VWR Industries Model 89201-508 

Ammex Corporatin Model N9SSCMA 

Quebee Safety Model QB-910I-N95 

Allergy Zone Model AZN95A 

PSD International Model WSRM210-N95 

Majestic Glove 

Grainger International 

PowerPak Civil and Safety, Congers, NY 

Gantec Polysafe 

e CMG, Cali, Colombia Model 8710 


Approval #84-5460 

Sunwell Dynamics Resources Model SW9500V-N95 
e VWR Industries Model 89201-501 

PSD International Model WSRM511-N95 

Medline Industries 

Majestic Glove 

PowerPak Civil and Safety, Congers, NY 


84A-5463 


e PSD International Model WSRM110-N95 


84A-6243 


